3ί9η3{υΓβ ΝοΙ 


1_οο3ΐίοη: Α25§|5. ΕϋιπίΚο 
Τνρο9Γ3Γίο 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΛΣ 
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19 Ιουλίου 2018 


ΤΕΥΧΟΣ Α.Α.Π. 


Αρ 


. Φύλλου 145 


ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΑΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/37 667/2257 

Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων 
και περισρισμών δόμησης στσ ακίνητσ πσυ πε¬ 
ριλαμβάνει διατηρητέο κτίριο και βρίσκεται επί 
της οδού Σταδίου 50 (Μέγαρο Αθηνογένους), στο 
Ο.Τ.66007 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί¬ 
ου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 (παρ. 3.α και 3. γ) του 
V. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και 
όπως η παρ. 3.α τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 
του V. 4178/2013 (Α' 174) και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 (παρ. 1) και 14 (παρ. 1) 
του V. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημέ¬ 
νου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α' 167). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ¬ 
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98). 

4. Το αριθμ. 52266/9-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειο- 
δατήσεωνταυ Υπαυργείαυ Περιβάλλαντας και Ενέργειας. 

5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/341071/ 
37876/990/31.12.2014 απόφαση του Υπουργού Πολιτι¬ 
σμού και Αθλητισμού. 

6. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΜΑΝΣΜΚ/ 
65679/7230/1059/228/14-6-2017 απόφαση Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

7. Την από 06.10.2017 (αριθμ. ΥΠΕΝ22395/2097/ 
06.10.2017) αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Αρχιτε- 
κτσνικής, Οικσδσμικών Κανσνισμών και Αδεισδστήσεων - 
Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλ¬ 
λοντος και Ενέργειας. 

8. Την από 06.11.2017 (αριθμ. ΥΠΕΝ 26666/06.11.2017) 
σύμφωνη γνώμη της φερόμενης ιδιοκτήτριας εταιρείας 
ΚΟΡΟνίΝΑ Εηί. ^ο. ίΐεΐ., ΑΡυΚΕ Εηί. ^ο. ίΐεΐ., ΒΟΥΑΈΑ Εηΐ. 
Έο. ίίεΙ., ίΑΟΑΟΙΑ Εηΐ. €ο. ίίεΙ. 


9. Τα αριθμ. 322234/3-11 -2017 και 307684/23-10-2007 
έγγραφα ταυ Δήμαυ Αθηναίων για την τήρηση της διαδι¬ 
κασίας της παρ. 3α ταυ άρθραυ 6 ταυ ν. 4067/2012 (Α' 79). 

10. Την αριθμ. 8/συνεδρίαση 1 η/17.01.2018 γνωμσδό- 
τηση ταυ Κεντρικαύ Συμβαυλίαυ Αρχιτεκτανικής (ΚΕ.Σ.Α.) 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρσύσας απόφασης δεν πρσκαλείται δαπάνη σε βάρσς 
ταυ κρατικαύ πραϋπαλαγισμαύ και ταυ πραϋπαλαγισμαύ 
του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε: 

Α. Στο ακίνητο που βρίσκεται επί της αδσύ Σταδίσυ 50, 
στο Ο.Τ.66007 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) και περιλαμβάνει διατη¬ 
ρητέο κτίριο «Μέγαρο Αθηνογένους» (Δ' 578/1981 ) και 
προσκτισματα φερομένης ιδιοκτησίας των εταιρειών 
ΚΟΘΟνίΝΑ Εηί. €ο. ίίά., ΑΡυΚΕ Εηί. €ο. ίίά., ΒΟΥΑΈΑ 
Εηΐ. €ο. ίΐεΙ., ίΑΟΑΟΙΑ Εηί. Έα. ίίεΙ., επιτρέπανται τα εξής: 

(α) Η αποκατάσταση του Μεγάρου Αθηνογένους 
σύμφωνα με τη μελέτη συντήρησης, η οποία εγκρίθη- 
κε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/341071/ 
37876/990/31-12-2014 απόφαση Υπσυργσύ Πσλιτισμσύ 
και Αθλητισμού. 

(β) Η κατεδάφιση - καθαίρεση των προσκτισμάτων 
Β, Γ και Δ. 

(γ) Η ανέγερση νέου πολυώροφου κτιρίου στον ακά¬ 
λυπτο χώρο του οικοπέδου. 

(δ) Η παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο ν. 4067/2012 
ως προς την κάλυψη του οικοπέδου σύμφωνα με τα δι¬ 
αγράμματα τα οποία εγκρίθηκαν με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ 
ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/65679/7230/1059/228/14-6-2017 
απόφαση Υπσυργσύ Πσλιτισμσύ και Αθλητισμσύ και την 
8/1/17.01.2018 γνωμοδότηση του Κ.Ε.Σ.Α. 

Β. α) Ολες οι επιτρεπόμενες εργασίες κατεδάφισης-κα- 
Θαίρεσηςτων υφιστάμενων πρσσκτισμάτων, επισκευής, 
απσκατάστασηςτσυ Μεγάρσυ Αθηνσγένσυς και ανέγερ¬ 
σης νέου κτιρίου, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις της περιοχής, εκτός του ποσοστού 
κάλυψης και φαίνονται στα τριάντα (30) σχετικά πρω¬ 
τότυπα διαγράμματα (δεκατέσσερα διαγράμματα κατό¬ 
ψεων - όψεων - τομών σε κλίμακα 1:50, ένα διάγραμμα 
δόμησης σε κλίμακα 1:200, δεκαπέντε διαγράμματα κα¬ 
τόψεων - όψεων - τομών σε κλίμακα 1:100), που θεωρή¬ 
θηκαν από τον Προϊστάμενο της ΖΧ/νσηςΤοπογραφικών 
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Εφαρμογών και που αντίτυπα τους σε φωτοσμίκρυνση 
συνδημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση. 

β) Πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας, απαιτείται η 
υποβολή στην αρμόδια ΥΔΟΜ φακέλου με ειδική βιοκλι- 
ματική μελέτη τόσο ως προς τις όψεις του νέου κτιρίου 
(ηλιοπροστασία, σκιασμός) όσο και ως προς τις περιβαλ¬ 
λοντικές συνθήκες του προς διαμόρφωση υπαίθριου 
χώρου. 

Γ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις: 

Ι.Του από 22.9.1981 π.δ/τος (Δ' 578) μόνον κατά το 
σκέλος που αφορά στον χαρακτηρισμό της όψης του 
κτιρίου ως διατηρητέας (παρ. 8). 


2. Των άρθρων 4 έως 10 του από 4-4-1984 π.δ/τος (Δ' 
314) μετά οποία επιβάλλονται όροι και περιορισμοί δό¬ 
μησης στο Μέγαρο Αθηνογένους. 

Δ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018 

Ο Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 
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ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ πλ 21.00 μ. 


Ο.Γ. (ΣΤΟΑΣ) 



- 


ΟΧ. 



ΚΡΑΣΠΕΔΟ 

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥπλ. 21.00 μ. 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


37% 
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ΚΡΑΠ1ΕΔ0 

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ πλ. 21.00 μ. 
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ΙΡΗιΡΙΙί Π 
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6ος ΟΡΟΦΟΣ 7ος ΟΡΟΦΟΣ 
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8ος ΟΡΟΦΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


39% 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λλπ/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό /Ο 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λ λλ/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό _ /Ο 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λ λλ/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό /Ο 
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το ΚΕΣ.Α. την. 

ιι εγκρίθηκε σ^Μΐϋνα με/ϊιΧ^· αριΒμ. 



ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


[ΤΙδί ΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 


ΘΥΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 


^ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 

®ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ 
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«ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕε Μ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 
Κωνστανπνια Καραλη 


ΠΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


Φαίδων Σ. Κορυδάκης & Συνεργάτες 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


ΙΝ8ΡΙΗΕ ΤΕΟΗ Ε&Μ 


ΣΤΑΛΙΟ ΚΕΛΕΤΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Μ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ & 
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 


ΑΡΧΓΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 


ΚΑΤΟΨΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 : 100 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο, ΑΥΛΛΜΙΤΗτ 
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΑΡΙ2ΤΟΤΕΑ6ΙΟΥ ΠΑΝβΠ/ΜΙΟΥ ΘΕΠΚΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λ λλ/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό _ /Ο 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λ λ η/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό /Ο 





















































































































































































































































































1502 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 















































































































ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 


Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1503 



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


39% 


























































































































































































































































































1504 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 



Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει 
την από.'ώ..|β].;ί{?.νίΐαιτιολονυ(ή 
έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.ΚΑ 
Τμήματος Δ.Κ. 

ΗΛηρηάρϊης-^ 


ΚΡΜΤΡΙΚΟ Γ4/.ΒΟΥΛΙΟ ΑΡλ ΠΓ:": 

Το παρόν σχεδιάγρα^α μελετήο./ - ·- 

,0 ΚΕ,Σ,Α. τη...•(.ί'β.ίτ.ΐΛΑ.*. 

και εγκρίθηκε σύμΦίβντΤ' αριβμ. 

^ΤΕΑΣ 



ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


πλ/^ςΪ^ϊ ΘΥΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 


ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 
® ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ 


εΡΓΟ40™Σ 

ΚΟΚΟνίΝΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜπΕΟ 
ΑΡυΚΕ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$Ε$ εΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΒΟΥΑΟΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$Ε$ εΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜπΕΟ 
ΙΑ6Α0ΙΑ ΕΝΤΕΚΡΗΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜπΕΟ 



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 


ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΠΑΔΙΟΥ 50 


ΠΑΔΙΟΥ50 I 10554 | ΑΘΗΝΑ 


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

Αγγελική Αναγνηστοποΰλου 

Αρ«ιιηον Νιις. ΚΑΙΗΜΙ - ΜΑΚΑ ΜηΜΙ ίΟ>Μ Οΐ ΑΙβΜκΐΜ· 

Αλέξανδρος ΑυλωνΙτης 

Αβ·<κιο>Μ<Β.ΑΛβ. I Μ(ς ΟοΙνπιΜ ΙΜχπΙΙν 
Ληιΐφ. η<0κΜβυ( 5311555112130305375 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Μ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΤΣ 


ΣΤΑΠΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


Φαίδων Σ. Καρυδάκης & Συνεργάτες 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


ΙΝ8ΡΙΚΕ ΤΕΟΗ Ε&Μ 


ΠΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΡΙΓΠΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Μ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ & 
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ 


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 


ΚΑΤΟΨΗ 5ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 100 

09 


ΑΛΕ=ΑΝΔΡΟΣ Ο. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ©ΕΪ/ΚΗΙ 



















































































































ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 


Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1505 



1 




Ε - 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


39% 



























































































































































































































































































1506 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 



















































































































ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 


Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1507 



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


39% 





















































































































































































































































































1508 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 



παρόν διάγραμμα συνοδεύει 
, από απιολογική 

9βαη της ΔΝσης Α.Ο.Κ-Α. 
ήματος ϋΐΚ. 

Η ^μ^|ΐύρχ^ 

^\ΓΤ^ 


ΚΕΝΤΡΙΚΟ Γ'ί/αΜ Ο,Ι-ΓΙΓ^ϊΓ^:·""" 

Το πορόν σχεδιάγραμμα ιια.\ί;π;νΗ·.·: <· Δ 

το ΚΕ.Σ.Α. την....ι(.·ΐϊ^0.<ΐΓ2^<>.Α..?.. 

και εγκρίθηκβ σύμφωνα με .ιγ,-/_^ οπ οριΟμ- 



ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Ι ΠΑΡΑΘΥΡΟ 


ΘΥΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 


^ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 

® ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ 


ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΑΝΑΓΝΟΠΟΠΟΥΑΟΥ 

ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ϋΝίνεηθΤΥ ορ ιονοον · υυινΕΒδίτγ οοιιεοε ιονοον 

ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 1094β4 
ΛΕΜΕΣΟΥ 2*. ΠΑ^ΟΥ ’6β β9, ΤΗΑ^ 2ΐρ β5*9β4β 
ΑΦΜ: 11742Μ859 ♦ ήΟΥ }ί0^ΑΡΓΟΥ 



ΑΠΟΚΑΤΑΠΑΙΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 


ΘΕΣΗ 

ΠΑΔΙΟΥ 50 I 10564 | ΑΘΗΝΑ 


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

ΚΟΚΟνίΝΑ ΕΝΤΕΚΡΡΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΩΜΙΤΕΟ 
ΑΡυΚΕ ΕΝΤεΚΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ίΙΜΙΤΕΟ 
ΒΟΥΑΟΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΙΑ6Α0ΙΑ ΕΝΤΕΕΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

Αγγελική Αναγνωστοπούλου 

<^Οι·Iα■»> ΜΐΒ. ·<ΜΗοη| - ο 

Αλέξανδρος ΑολονΙτης 

Αα>κηαρνΜΐ||.ΑΛΘ, I ΜΙο ΟΜχηΒία υκνβηΐν 
Λοϋ*. ηκΜ(λΙα>{$3115Η1121303033Τ9 
ΙΦΧΙΤΕΚΤΟΝεί Μ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 


ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


Φαίδων Σ. Καρυδάκης & Συνεργάτες 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


ΙΝ8ΡΙΡΕ ΤΕΟΗ Ε&Μ 


ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΙΐΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΡΙΣΠΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Μ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ & 
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 


ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΜΚΑ 


ΚΑΤΟΨΗ 7ου ΟΡΟΦΟΥ 


1 :100 


ΑΛΒ5ΑΝΔΡΟΖ θ, ΑΥΛΩΜίτιιν 
ΔΙΠΛΟΜ. ΑΡΧΙΤΒΚΤΛΝ ΜΗΧΑΝ^ήτ 
ΑΡΙΣΤΟΤβΛβΙΟΥ ΠΑΙΥίΠ/Μί^ΥββΐκΜΣ 

““''ΑΡ'?Λ«.ί'«·ίί4· «ΗΤΡΠΟΥ 11·ιββ 
ΑΡΥΑΔΟ^ Τ^ΑΙ^ΛΙΑ 

Α.Μ, 












































































































ΟΔΟΣ ΣΤΑΛΙΟΥ 


Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1509 



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


39% 

















































































































































































































































































1510 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 




Ο) ΣΤΑΘΜΕΣ (ποδιές, πρέκια) ΔΙΝΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ 

-ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 
®ΠΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ 


ΕΡΓΟ 


ιρΔν διάγραμμα συνοδεύει 
πό οτηολογική 

ιη της Δ/νσης Α.Ο.ΚΑ 

πος Δ.Κ;__ 

Η Τ|δ®δ5χΐΛ 


ΑΠΟΚΑΤΑΠΑΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 
& 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 50 


ΘΕΣΗ 

ΠΑΔΙΟΥ50 I 10564 | ΑΘΗΝΑ 


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

ΚΟΚΟνίΝΑ ΕΝΤΕΚΡΡΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΑΡυΚΕ ΕΝΤΕΚΡΚΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ίΙΜΙΤΕΟ 
ΒΟΥΑΟΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙδΕδ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΙΑΟΑΟΙΑ ΕΝΤΕΙΙΡΚΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

Αγγίλικη Αναγνωστοπούλου 

ΑΜΤνινν Ιι>ή(. ΚΑ[Ηοη(} · ΒσΜ' $€»ιοο< οΙ ΛκΜκΙιιγ· 

Αλέξανδρος Αολωνίτης 

λοιροταν Μη. ΑΠ.β. I λϋο ΟΟΙΙ/ΜΟΙΟ Μ«ν·<Μ« 

Λ(ω«. ΠζρίκΜαικΕΐ 115$β11213030Ϊ379 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Μ. ΑΟΗΝΟΓΕΝΟΤΣ 

Κωνσταντινια Καραλη 

ΑονητΜνΜ'η.ΕΜΠ,ΥΠ. Δρ. ΕΜΠ | ΜΑ ΡοιΙρ···Μηβ 


ΠΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


Φαίδων Σ. Καρυδάκης & Συνεργάτες 

ΜΚΧΑΝΟΛΟΠΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


ΙΝ8ΡΙΗΕΤΕΟΗ Ε&Μ 


ΠΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Μ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ & 
ΠΡΜΕΑΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 


ΠΤΛΟΣ ΧΧΕΔΙΟΤ 
ΑΡΧΠΕΚΤΟΝΙΚΑ 


ΚΑΤΟΨΗ 8ου ΟΡΟΦΟΥ 


1 ; 100 


ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 


12 


ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝίϊίΟΣ 
ϋΝΙΥΕΒδΙΤΥ ΟΓΙΟΝΟΟΝ · ΒΝΙΥΕΡδΙΤΥ ΟΟΟββίΐοΝΟΟΝ 
ΜΕΛΟΣ Τ,Ε.Ε. ΑΜΘΜΟΣ ΜΗ^ΡΤίΟΥ: 109464 
ΛΕΜΕΣΟΥ 24, ΠΑΠΜ|^ ΙΜ4$ΓτΗΛ.; 210 8645040 
*ΦΜ; 117428^^{<ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 






































































































ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 


Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1511 



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λ λ η/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό /Ο 










































































































































































































































































1512 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 




,Λ 


4 ' 


Τβ παρόν διάγραμμα σιινοδβύβι 
έκθωη Όΐς Δ/νοης Α.Ο.ΛΛ 


Το παρόν σχεδιάγραμμα^ μελετηΐ: 
το ΚΕ.Σ.Α. την....<0 
και εγκρίθηκε συμφων 



ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


ΠΛΑ^π^^ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 


ίΠδ: ΙΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ 


ΙΣ ΘΥΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 


^ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 

® ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ 


ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΗΜ. ΑΝΑΓΝΠΣΤΟΠΟΥΑ^ 

ΑίΠΛΟΜ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ι 

ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. ί 09 ^ 
ΛΕΜΕΣΟΥ 24. ΠΑΠΑΙ^ 1» »·| 
Λσ.Μι 117428^9 « ΔΟΥ Χ9Α^ -I 


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 


ΘΕΣΗ 

ΠΑΔΙΟΥ50 I 10564 | ΑΘΗΝΑ 


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

ΚΟΚΟνίΝΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΑΡυΚΕ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΒΟΥΑΟΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΙΑ6Α0ΙΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

Αγγιλικη Αναγνωστοπούλοο 

Αΰπαανν Μτς ΒΑΙΗοηΐ · οιοΑίοη (οίΠβΐι 3ΰηοοΐοΐΑ.ΐηΗβοΐιη 

Αλέξανδρος Αυλωνίτης 

Ααβιο«ίρνΜ{^ΛΑ& I Μ&^ ΟοΜηΜ υΓΝ«#ν 
Λεω«. ΠίρκΙ^ 5311Ηβ112130303379 
ΑΡ ΧΙ ΤΕ Κ ΤΟΝΕΣ Μ. ΑβΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 

Κωνστοντινια Καραλη 


ΣΤΑΤΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


Φαίδων Σ. Καρυδάκης & ΣυνΕργάτες 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


ΙΝδΡΙΚΕ ΤΕΟΗ Ε&Μ 


ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

(»>ΙΓΠΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η. ΑβΗΝΟΓΕΝΟΥΣ & 
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 


ΑΡΧΓΓΒαΟΝΙΚΑ 


ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 :100 

13 


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ θ. ΑΥΑηϊ;,ΤΗ2 
ΔΙΠΛΟΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΒΙΟΥ ηΑΝΕη/Ι|»|ΟΥ ©ΕΪ/ΚΜΧ 
ΜΒΛΟΧ Τ.Β.Β, ΑΡΙβΜΟΧ 
ΔΡΥΑΔύΝ ·, 1 14 
ΤΗΛ.: 810.Β 
Α»Μ; 10444ΒΘΟβ · Δ 


Ι·1·β 
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ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΝΕΟν ΚΤΙΡΙΟΥ 


ΜΕΓΑΡ 



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


39% 
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I 


ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


39% 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγοος στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λ ^λ/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό Ο ί /Ο 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


34% 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 


από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


40% 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 






















































































































































Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1521 



I ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ I 


Για τεχνικούς λόγοος στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


40% 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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3. 

ΐί 

1 βΐ'Ι 

- 1 

•Μΐ ΕΞ 

^ - 


ΜΕΓΑΡΟ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


I ΠΟΡΤΑ/ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
βΘΥΡΑ/ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 


ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥΔΑΠΕΔΟΥ 


ΕΡΓΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 
& 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΠΑΔΙΟΥ 50 


ΘΕίΗ 

ΠΑΔΙΟΥ 50 I 10554 | ΑΘΗΝΑ 


ΕΡΓΟήΟΤΗΣ 

ΚΟΚΟνίΝΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΑΡΟΚΕ ΕΝΤΕΚΡΙΙΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΒΟΥΑΟΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΙΑ6Α0ΙΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

Αγγελική Ανογνωστοπούλου 

Α«ιτ(παν Μα. ΐλ|Η<η) - (Μ>λτεΚ (οΜίι $οηοοι οΙλΓΕΝΙκΙν· 

Αλέξανδρος Αολωνίτης 

ΑρχπΙπον Μα ΑΑΘ. I Μ&ο ΟοΑΑηΗι υηΙνθηΐιν 
Λ((«φ. Π(ρ·κλίου;53| 15Η1 12130303379 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Μ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΤΣ 

Κωνσταντινιά Καραλή 

Αοχιι(ηω>Ηη|.ΕΜη-Τπ.αρ.ΕΜΓ | 0£Α ΓαΙι^βΜνΜ 


ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


Φαίδων Σ. Κορυδάκης & Συνεργάτες 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


ΙΝδΡΙΗΕ ΤΕΟΗ Ε&Μ 


ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 :50 

ΑΘ.2 


ΣβΡΑΠΔΑ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


40% 
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Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 




:ρΣΤΗΣ 




Το^αρόν διάγραμμα συνοδεύει 
τη^Γά οιτιολογική 

έκθεση της Δ^σης Α.Ο.Κ.Α. 
Τμήματος Δ.Κ· 




2 3 4 5 6 7 


ΚϋπνίΚί_:_. 

Το παρόν σχϊ'· 
το ΚΕ.Χ.Λ. την 
και εν«ίΊ9ηκ* σ^·ίρ!Λ'α -ι:.:, -ι-νδίΐ· 

. γ·>«^:?5όίΪ!5ή τ«ι> 


8 ... 



0 12 3 




ΜΕΓΑΡΟ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


[^ | ;|^| ΠΟΡΤΑ/ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 


■^^βιιηΘΥΡΑ/ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 


- ΣΓΑΘΜΗΤΕΛΕ1ΩΜΕΝΟΥΜΓΕΔΟΥ 


ΑΠΟΚΑΤΑΠΑΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 


ΘΕΙΗ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 50 I 10564 | ΑΘΗΝΑ 


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

ΚΟΚΟνίΝΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΑΡΟΡΕ ΕΝΤΕΡΡΡΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΠΕΟ 
ΒΟΥΑΟΑ ΕΝΤΕΡΡΡΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΙΑΟΑΟΙΑ ΕΝΤΕΡΡΡΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

Αγγελική ΑναγνωστοτΣούλου 

Λρχπεπον Μη|. ΒΑ[Ηοηι} · ΟΙρΑκΚ ΒαΜΙαΜ ΚΗοοΙ οΐ ι 

Αλέξανδρος Αυλωνίτης 
Λειυτ. Γνρι(Μον«53116$6112130303379 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Μ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 


ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Φαίδων Σ. Καρυδύκης & Συνεργάτες 


ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΙΝ8ΡΙΚΕ ΤΕΟΗ Ε&Μ 


ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 


ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 


ΚΑΤΟΨΗ Α ΟΡΟΦΟΥ 
















































































































































































ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ 
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ΕΐΟΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΗΑΔΕΣ ΨΥΕΗΣ/ ΘΕΡΜΑΚΣΗΙ 


ίβόσιμη ιηριοχή 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε α /ΐη/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 4 I /Ο 


Μσίμηπγρκ>χή 


Η/ΗΟ νΐΗΗΟΘ 
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ϋ 

ΗΙ Ιΐ 

ϋ 

11 ■ «1 


ΜΕΓΑΡΟ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 


|*;!^ | {;^ | ΠΟΡΤΑ/ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 


■ΘΥΡΑ/ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 


ΓΓΑΘΜΗΊΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥΔΑΠΕΔΟΥ 




ιαρύν^ιΔγραμιια ουνοδβύί» 
από ..?.ιά/ΐ?>/?ί·ΪΛιτιολογ«ή 
ση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. 
κπος &·Κ. 


ΚΕΝΤΡΙΚ Ο Σ''ί.·^.0·ΥΛΙΟ._Α£>''~ ’ ' 

Το πορόν σχεδ;Δγρ,ί;ιι;ΰ "· ■ ' > 

ΚΕ.Σ.Λ. „„. 

,ι εγκρίΟη'ε σύιι^'^ινα ρε -'· .-. '-Ο- 
\νωμοόΔ:ηοή του 


ΓΡΑΤ.ΛΜΑΤΕΑΣ 





ΕΡΓΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 
& 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΠΑΔΙΟΥ 50 


ΘΕΣΗ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 50 I 10554 | ΑΘΗΝΑ 


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

ΚΟΚΟνίΝΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΑΡΟΚΕ ΕΝΤΕΚΡΚΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΒΟΥΑΟΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΙΑΟΑΟΙΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 


ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΕΣ 

Αγγελική Αναγνωστοπούλοο 

ΑρφΝηυ» ««θ' ΒΛ|Ηοπι| · ΟΙρΑιοΙ> ΛαΠβη ${:ΗοοΙ οΙ Αι^I1|I9^^■ο 

Αλέξανδρος ΑυλονΙτης 

ΑρηΜποκ Μτη. Αϋ.θ. I ΜΝ; ΓοΟιπιΒίο υη>ν«ηίν 

/ΛίΛψ. ΠερκΚους 5311556112130303379 
ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΕΣ Μ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 
Κωνσταντινιά Καραλή 

ΑαιιιΜω·Μιι.ΕΜ1·Τπ.Αρ.Ελ«11 ΕΐΑ ΡαίιΔβΙΜβ 


ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


Φαίδων Σ. Καρυδσκης & Συνεργάτες 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


ΙΝδΡΙΚΕ ΤΕΟΗ Ε&Μ 


ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

ΚΑΤΟΨΗ Β ΟΡΟΦΟΥ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 

1 :50 

ΑΘ.4 
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ΗΑΟ νΐΗΗΟΗ 


3ί*?«ΪΓ3ΐβιΐΛΓ 




ΜΐΙΙΙ 




ΜΠΉ 




^υυφ 


;_Ιΐ2ίθ4 


ΙΓ^ΓΙΙΖ ? 




ΙΗμΗΠ' 


■ 1 > 44 +ηΗ-Ν|· 


·4-4-·ι ΐ4 ·1 Η| ^^- ίί ··{ Η^^ ^ 

II !| -^ ]ι _ι'_,ΐ_ίι_,ι—1ί_;^ΐ—ί^.—1ΐ—·ί—,·_ιΐ—»—·ΐ-.ΐ—ιί- 


Η|·«·ί ! Η ί ΐ ί * *ί«ΐΗΦΜ 'ΐ ί ί ΗιΉ 


Κ ^ ι ΙιΤ ! ^ ^|· 


'*-Ηί!-ιΗΗι^ 




Ιΐ1.|ι.ιη1·.ί1·ί1·ιι·ΐ1·ΐ4·ιί,<1,<ι,ί Ιί, 1ι ΙΠΪ,ίΙι'ίΙ ίϋί,ϋ^ί, ΙίΙίΐ'ιΐΙ ^ιΐϋ ί 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λ λ η/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό /Ο 


ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ 


ιι^ιΙΙ^ 1 ^μΗγ^ 44 +- 


Κ&ν «ΜΜΗΙΗηΚία'Β 

|ΚΜϋ··Η 

μ 1 


83 
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, 1 1 . 1 1 1 ί 1 ; 1 1 : 1 Ι»Ιι·Ι·Ιΐι·£ί.εΙ^1ιίίΐ·[ΐΒΐ·Ιΐϋΐ ι ι ι 

·,·>1 

1 1 . ί 1 1 1 1 ί 1 1 . . Ι·ί*ί«Ι··ΙιΜ*1·Μί·Μί··ι . 1 1 

1 I . , ,,, -1 

1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 : Μι»Ι«|>««Μ»ι·ι|ιίι·ι*ί·ι·ι , ί 1 

I I I I 

. 

1 ί 1 . I Μ 1 ; 1 . : . . ί·ίΐΐΜ«··1·«τ»ϋί·ί·ΙΐΙ1Ιιί«ΐ . ι ι 

I I I I 

. 1 Ι' 1 Η 

1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Μΐΐ··*β*ί*Μ·ΜΜ«ιΙι<ι . , 1 

ί I I , 

, Ι”""· 

1 1 1 . . 1 I ί . 1 . 1 . ·ΙΙ··«·<:|ι··ίΙ·Ι·Ιΐ·Ι·Ι·4ι 1 ι 

I I I . 


1 1 1 . . 1 . 1 1 1 : 1 ι I ί«ι|«*·9ΐ9·1·ΐ·Ι·ί«Ι*4ι 1 ι Ι 

I ! I , 

I . I Η 

1 Μ 1 . 1 . 1 1 ί : 1 . . 1 I 

I I I : 

”~!~ΓΉ 

1 1 , 1 , I 1 1 I I I . Ι·1·1ΙΗ*ι**ΙΜβί·.,ί*·ι ι ι 

I . I ι 

I I Η 

1 1 I I 1 1 ; I I ) I I I . |» Μ* Μ «Ί» Μ·Μ |ΐί« 41 1 1 

I I I . 

.Η 

1 . 1 ; 1 1 1 .. Ι·ΐ·Ι«·Ι«»Ι**Ι·Μΐ·1Ιί*«ι 1 1 


I ' I ϋ 

... ί·«ηΜιΙΊ»«·ίκ·**4ι 1 1 1 

I I I I 

1 ( 11 1 

1 . , 1 1 1 1 ί 1 , , 1 : ί·«|«·Μ»Ι»·ΐ·ί·Μ«·<>; I 1 1 



..1 1 1 1 . Ι·1|ΐ9*ΐ··|#*ί|11··!·!*<. 1 1 1 



ί 1 1 < 1 1 : 1 1 1 : , 1 < Ι·«|**ί«ι·<9·Μί·ΐ9ΐ·«4. ι ι ι 

I I I I 

. ' ΐ' . Η 

1 ί . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ·ί·|··Ι«»·«ι|·Μ·η·«ι 1 1 1 



1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ι·Ι|ΐί·««**Μ*Ι·*ι·Μ4ι 1 1 . 


. Η 

1 1 1 . 1 1 1 1 1 ί 1 I I : η ιΐί» · «ΐίΐ»»|ΙΜ· ·Ι·ί·«1 < ι ι 

I I I . 

"ΤΤ"^Η 

1 1 1 : 1 Μ ί 1 1 , , 1 |· «19 *9ίΐ». * «ίβΙϋΡίλίλ 41 ι 1 ι 

I I . I 

. I I I Η 

1 1 . 1 1 ί 1 < 1 . , . 1 ί·«ί·Κ«{«··Μ«·ι|«ί««, , I I 

I I I < 

.11. Η 

1 ί . ί 1 1 : . I . I . I Ιϋ·ί*α«ιΙ»·Ι*1·ί»ΙιΙ·Ι«Ι«ι . ι ι 


. I I I Η 

1β{β··[4ι|«;»!·ί·Ι·Μ*Μΐ4Ι, : 


1 1 , , 1 1 ; 1 1 . . . . Μΐ01)ΐ4ΐ«|ιιί»ί·1Ι|Ι·Ικί«η'·ι : ι ι 

I 1 I . I . I . . 9 

.1 1 1 1 ί . 1 . , Ι·Μ·ι«1#ί«·Ι·1·ί·1*«Ι«4, ! 1 1 

I . I . I ■ 

1 1 1 1 , 1 1 ί 1 1 . 1 1 . Μ«**|«.ΜΑί·ΐ*ί·ί«««4ι 1 1 : 

Μ I; I: I., ■ 

> 1 1 I . 1 1 1 ; 1 . I < ί·ίΝΐ99Μ|||βίΗ*ΙΙΙ««< ι ι , 

I I : ! Η ! < Η 

1 . I 1 1 , 1 1 1 , 1 : . 19Ι««·Ι^··1·Ι«/ Ι«·»ι 1 , > 

1 I ! : ! ^ ! 1 < ■ 

ί ; . 1 1 1 , 1 1 1 . , . ί·ί***||ϋ|·ί·Ι*<ΙΜ4< 1 1 

1 1 1 ^ 1 . ) > I Η 

, . 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 . ΜβΙ·**. 1 .·ι·ί·Ι*ΛΜ>Ι, 1 I 

1 , 1 . 1 > 1 . 1 9 

I > I Μ 1 I 1 I I I I . Ι·ί||ίΜ«ί4. : :·ι»ί*Ι··Ι«4> ι ι 

η 1 . 1 . ^ ^ ■ 

ί 1 : . Μ 1 1 1 . > . . . ϋί«ϋ«ι* . .·ι·1ιΙιί*9ί9'»ι I I 1 

1 Μ , 1 , 1 1 I Η 

ί 1 1 1 , 1 1 1 ι 1 ' 1 : ' 9Ι«!·9Ι«:. , ι·|9ΐ«|9ί«|«Ίι ι ι 1 

η . 1 1 , 1 1.1 

ΜΗΗΜΜΜ1η^3^κΟΞ»Μ· 


; 


ί 

'·ΐΡί«ί«Ν<4ί·' I 

Ι ·|9ί«Ν·«·|ΐΐ’ ' 

ρ|9ί«Γ»|«ί I 

ρ|9ί«|.ν<ρί%ί I 
'·ΐ6ί9|ϋ>«·ί9ΐ I 
ί9ΐ«ί9ί9ίΐ<9|ΐ|! I 

Ι·ί··|4ί««*ί9ΐ ' 
ι^ί*ί«ί#»»|«Ί ' 
Ί|9|«|«ί'>9|91 ! ' 
ΐΜ*ί·ί»|ι ·|«ί I 


<ΐ 


Το πορόν διάγραμμα συνοδεύει 
την οπό .?ί?/Μ*.^ΐ?·αιτ»λοΥ*'^ 
4χ6βση της Δ/νσης Α.Ο.ΚΛ. 
Τμήμσίος Δ.Κ. 

Η Τβ-' 


ΕΙ-ΡίΓ^ί^ ψΐπ-Α 


Κ:Μ7ΡΙ:<0 Γ-^,Ιΰ ΠΥΛίΓ) ΛΡ<:7- Γ···· 

Το παρόν σ) 3 ::··.όγρομι --2 ιλ?-'. . ■ . . 

το κε.Σ.Α. την.. 

και εγηρίΟηκο σύμφΐ5·.'α ΐ ν .> υη’ορΤ.χ 

.δ. γν·ωμί.Τ2·Γ;ίτΐ του 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡ/·.:,ΙΜΑΤΕΑΣ 












































































































































Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


1529 


ΚΤΙΡΙΟ Α 

ΜΕΓΑΡΟ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟ 




2.41 


2.41 


2,30- / -2,51 


2,41 — / 



0 1 2 3 4 5 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


40% 
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Υ Σ 




Το παρόν διάγραμμα ο'’'"'*εύβι 
την από οιτιολογική 

όκβ«ση της ΔΜης Α.Ο.Κ.Α. 

Τμήματος Δ.Κ. _ 

ΗΤμηΐ>8«®5Κ\ 

ριγγΛ- 


ΕΡΓΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 


ΠΑΔΙΟΥ50 I 10564 | ΑΘΗΝΑ 


ΕΡΓΟΔΟΤΗΧ 

ΚΟΚΟνίΝΑ ΕΝΤΕΚΡΙΗ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΑΡυΚΕ ΕΝΤΕΚΡΚΙ8Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΒΟΥΑΟΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ίΑΟΑΟΙΑ ΕΝΤΕΚΡΚ15Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ίΙΜΙΤΕΟ 


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

Αγγελική Αναγνωστοπούλοο 

Αριηΐηι» Μηι. (λΐΗοπιι - ΟΙρΛηΙι ΒατΜίυοιοοΙΟρΙ Απ 

Αλέξανδρος Αολωνϊτης 

ΛρντΙιιιονΜν. Α.η^3.1 Μ&; ΟαΙυηβΙο ΙΙΓΑ^Ιν 
ιωφ. Π(ρικΜους 5311556112130303379 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Μ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 


ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Φαίδων Σ. Καρυδάκης & Συνεργάτες 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΙΝ8ΡΙΠΕ ΤΕΟΗ Ε&Μ 


ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

ΤΟΜΗ ΑΑ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λ λ η/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό /Ο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΑΑΠ 145/19.07.2018 



Τρ ηαρΔν διάγραμμα συνοδεύει 
την από αιτιολογική 

έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.ΚΑ. 
Τμήμβηκ; Δ.Κ. 




ΘΕΣΗ 

ΠΑΔΙΟΥ 50 I 10564 | ΑΘΗΝΑ 


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

Αγγελική Αναγνακποπούλου 

ΑρκτΜη,κλίΓΒ. 9Α(Η(η| - Μνχοι (αΐΗΐι ίαιοΕί οΙ. 

Αλέξανδρος Αυλωνίτης 

ΑοκπΐΑΐςι«Α«β.Α.Π.Θ. I ΜΙϋ ΟοΙυτπΜ ΙΜνβπίν 
Λεωφ. Περικλεούς £λ [ 1 


ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Φαίδων Σ. Κορυδάκης & Συνεργάτες 


ΤΟΜΗ ΒΒ 


Αθ. 11 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λ λ η/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό /Ο 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε λ λλ/ 
σμίκρυνση κατά ποσοστό /Ο 
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ΙΟΥΣ 




ΑΠΟΚΑΤΑΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΧ 


ΠΑΔΙΟΥ» I 105«4 | ΑΘΗΝΑ 


ΕΡΓοασιΗΐ 

ΚΟΚΟνίΝΑ ΕΝΠΚΡΚΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ υΜΙΤΕΟ 
ΑΡΙΙΕΕ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΟΜΠΕΟ 
ΒΟΥΑΟΑ ΕΝΙΕΚΡΚΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΟΜΠΕΟ 
ΙΑΘΑΜΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΔΜΙΙΕΟ 


ΑΡ ΧΓ Τ ΕΚ ΤΟΝΕΙ 

Αγν<λική ΑναγνίΜποηοόλο» 


Αβκ*. Πν«Μαυς63| 1»112130303379 


εΤΑΤΙΚΗλΕΑΕΤΜ 

Φαίδων Ζ. Κορυδάκης & Συν>ργ6τΕς 

ΜΗΧΑΝΟΜΧΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


ΙΝ8ΡΙΚΕ ΤΕΟΗ Ε&Μ 


πΑΔΙΟΜΕΑΕΙΗΙ 

ΗΜΕΡΟΜΜΝΑ 

ΟΡΙΓΠΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 

ΤΤΓΑΟΙΙΧΕΔΙΟν 

ΑΡΤσίΕΚΤΟΝΚ* 

ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ 


ΛΡ.ΟΟΜΤΥ 


^ ΑΘ.6 
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ΜΕΓΑΡΟ Α 



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 


39 % 


I ΐηΐΊΙΙ. ΓΙΙ ίϋΙΊΙίημίΙΙΙΙΙ.Η Ι.ΙΙΙΙ 
π η π Μ ΐ η ι . ΓίΓΓί .ηι Π Ί ΓΓ . ’ Γ 
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Το παρόν βιάγρσιιμα συνοδεύει 


την από..ΐ'..|ΐ«./?Χ'.ν>αι·πολογική 
έκβεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. 
Τ)ΐήματος Δ.Κ. 


ΡλΓΓ-Α 



ΑΠΟΚΑΤΑΓΤΑΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΧ 

Α 

ΑΝΕΓΒ>ΣΗ ΝΕΟΥ 8 ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΑΟΥΠΑΔΙΟΥ80 


ΠΑΔΙΟΥ50 I 10584 | ΑΘΗΝΑ 


ΕΡΓΟ&σΤΗΣ 

ΚΟΧΟνίΝΑ ΕΝΤΕΒΡΚΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥΙΙΜΙΤΕΟ 
ΑΡΟΒΕ ΕΝΤΕΚΡΚΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥΙΤΜΙΤΒ) 
ΒΟΥΑΟΑ ΕΝΤΕΚΡΒΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ υΑΜΤΕΟ 
ΙΑΘΑΟΙΑ ΕΝΤΕΚΡΒΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 


ΑΡ ΧΠΕΚ ΤΟΜΕΙ 

Αγγελική Αναγνοστοπούλον 

Α(ΐχιι*[π«Ιι·||. Iλ(Η^«|-^φΑι0<ία·Μ(^^^ΜΜ^<Μ^ηκΜ· 

Αλέξανδρος ΑολιονΙτης 

«ββναανΜΤΒ,Ληαΐ Μ!ΕθιιΜπΗοΙΗ»·«τ 

Αακ*. ΠιρκΜους 631166β11219030337· 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Μ. ΑΘΗΝΟΤεΝΟΥΖ 

ΚωννταντΜά Καραλή 

ΑαίιΙ ηη ΜΙι ί ΕΜΠ -Τπ.ΑΒ.ΕΜΠ| Ρ€Λ ΡΙιΙ»ι·ι 


ΣΤΑΤΙΚΗ ΙιΕΑΕΤΗ 

ΦΦΟων Σ. Καρυβάκιις & Σννφγάτες 

ΙιΗΜΝΟΛαΠΙΟΤ ΙιΕΑΕΤΗ 

ίΝδΡίηε τεοη ε&μ 


ΣΤΑΔΙΟ ΙιΕΑΕΤΗΣ 

ΗΜΕΡΟΙΜΙΙΑ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 

ΤΤΤΑΟΣ&ΕΔΙΟν 

ΑΡΧΤΤΕΚΤΟΝΚΑ 

ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ 


«μμΜφ^α^μβααι 

Τ Ρ X ■ ΕΜ Β Μ 

ιΙΤ :Λί^ 

Ρ ^.7 


* 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε 
σμίκρυνση κατά ποσοστό 
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Υ Σ 




Το παρόν διά\'ροΐ]μο ουνοδβύβ» 
την οπό αιτιολογική 

έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.ΚΛ. 

Τμήματος Δ·Κ· 

Η,™ 

Εν·Ρ«Μ^ Ρ\ΓΤ^ 


ΑΠΟΚΑΤΑΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΧ 

Α 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 8 ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ «0 


ΘΕΤΗ 

ΠΑΔΙΟΥ50 I Τ05Μ | ΑΘΗΝΑ 


ΕΡίΌΜΠΗΪ 


ΚΟΚΟνίΝΑ ΕΝΤΕΚΡΚΒΕΣ ΟΟΜΡΑΝΥΙΙΜΙΤΕΟ 
ΑΡυΚΕ ΕΝΤΕΚΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
80ΥΑ0Α ΕΝΤΕ8ΡΚΙ5ΕΣ ΟΟΜΡΑΝΥΙΙΜΠΕΟ 
ΙΑΟΑΟΙΑ ΕΝηΚΡΚΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 


Αγγελική Αναγνοστοποόλοο 

Λο«*πρ> Μκ. ΙΑΙΗοη) · Ε^ΑηΙι ΜΜΤ 9 

ΑλΙξανβρος ΑολονΙτης 


Λβΐιΐφ. ΠκρκλΙους 53116651 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 14. ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΧ 

Κωνστανπνιά Καραλή 

> Ν>Χ>Ιΐίμϋ νΜΐΒ.&ίή -Τιι.4ρ.Β<νι | ΙΧΑΡ 


εΤΑΤηαΐ ΜΕΛΕΤΗ 

ΦαΙΟΐιΐν Σ Καρνδάκης & Συνεργάτες 


ΙΝ5ΡΙΚΕ ΤΕΟΗ ΕΔΜ 


ΠΑΟΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


1 :50 

ΑΡ.ΟΧΔίσΥ 

ΑΘ.8 

ΠΓΐΐε«ΪΡ?^ 6^·.-^033 
■μΛΤΙΛ 5 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΤΑ. 11531 
•11 ιΟ«ΜΜ5Τη αον .ΠΑΠΟΑΤΙΟΥ 
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ΜΕΓΑΡΟ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε α ί\(\ι 
σμίκρυνση κατά ποσοστό /Ο 
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κΕΐ:τ ρ:κο__Γ τ·:^:.ϊ-·Γ ' 

Το παρόν οχϊ4.ΐγς'ς^ι-·-· Ρ=· ·· χ · 

κα» εγιιρ:θη*β ,·.* τ.' < τ ι^ρι^μ. 

.Ρ. Υ'/'.ν:-'τ του 

ΠΡΟεΔΡΟΣ ΓΡΑΜίΑ^ΙΕΑΣ 






Το παρόν διάγραμμα σιηΛΤ'*'·'·ι 

την οπό Α./.ί3/λα\;?. αίτιο; 

έκθεση της ΛΛσης Α.ν,.κ^^ 
Τμήματος Α.Κ. 

Ρ\Γ 05 - 


ΑΠΟΚΑΤΑΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΙ 


ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ θ ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΠΑΔΙΟΥ 50 


ΘΕΣΗ 

ΠΑΔΙΟΥ 50 I 10554 | ΑΘΗΝΑ 


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

ΚΟΚΟνίΝΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΟΜΙΤΕΟ 
ΑΡϋΚΕ ΕΝΤΕΚΡΚΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ϋΜΙΤΕΟ 
ΒΟΥΑΟΑ ΕΝΤΕΚΡΚΙ5Ε5 ΟΟΜΡΑΝΥ ΙΙΜΙΤΕΟ 
ΙΑΟΑΟΙΑ ΕΝΤΕΚΡΗΙ$Ε$ ΟΟΜΡΑΝΥ υΑΑΙΤΕΟ 


Αγγελική Ανογνςοατοποόλου 

Α»ι·πβ» *ΤΚ ΙΑΙΗοη) - Ο(ιΑ;0ι >^11·αΜιιxί ίν 
Αλέξανδρος Α»λ6>νίτΐ|ς 

ΑοβΔπβ· Μια ΑΛΑ I ΗΙοΟοΙυηιΙιΙοΙΜιιαΐκ 
ΛΒιΗ>. ΠΐροΜαυς 8311ΕΕβ112130303379 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Μ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΙ 

Κονατανπνιά Κτ^κιλή 

ΓίΓ.Αρ,ΒιΙΙΙΙ 06ΑΡαΗΜνθ· 


ΣΤΑΤΚΗ ΙιΕΛεΠΙ 

Φαίδων Σ. Καρυδάκης & ΣννεργάτΕς 


ΜΗΧΑΝΟΑθη»Ι ΜΕΛΕΤΗ 
ΙΝ8ΡΙΗΕ ΤΕΟΗ Ε&Μ 


ΣΤΑΔΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΟΡΙΓΤΊΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 


. 1 :50 


ΝΤΙΝΑ ΤΟλΡΑΛΗ 


ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 

-. Αβ. 9 
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ΞΤ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στα Υπαυργείσ Διαικητι- 
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσα για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλαφαρία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσα και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδατικών αναγκών ταυ δημσσίσυ και ταυ ευρύτερσυ δημόσιαυ τσμέα 
(ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α'58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο νννννν.6ΐ.9ΐ', την επίσημη ιστο¬ 
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί¬ 
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο νννννν.θΐ.ςί·· 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή¬ 
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €.Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά¬ 
νεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. 

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση νν6ΐ]ΐπ35ΐ6Γ.6ΐ@6ΐ.9Γ με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε¬ 
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό¬ 
γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (νννννν.θί.ςή. Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Π ρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι¬ 
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο¬ 
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. 

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπο και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα 

Ιστότοπος: νννννν.6ΐ.9Γ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίθχ: 210 5279054 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: Ιΐ6ΐρά65ΐ(.6ΐ@6ΐ.9>' 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

νν6ΐ}ΐη35ΐ6Γ.6ΐ@6ΐ.9>' 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 -180) 
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 καιτηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: 9Γ3ΐηηΐ3ΐ6ί3@6ΐ·9'' 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 -13:30 


^ για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. 




























